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O CBO, atento aos anseios da classe oftalmológica no século XXI, decidiu por criar uma 
nova revista científica, apenas no formato eletrônico. É a e-oftalmo.cbo, uma revista digital que vai 
dispor de todos os tipos de mídia (áudio e vídeo) para ser o mais novo veículo de informação científica 
dos oftalmologistas brasileiros. 


Esta revista digital será uma publicação científica trimestral, bilíngue (inglês e português), 
destinada a oftalmologistas e que tem como objetivo publicar artigos de revisão da literatura, de 
atualização, opinião de especialistas, perspectivas, debates e discussões, resumo das melhores 
publicações recentes da oftalmologia, utilizando-se de todos os tipos de mídia digital existentes. A 
revista, ainda, permitirá um acesso mais rápido e mais direto às informações científicas. Também, 
possibilitará discussão on-line dos trabalhos publicados e dos casos clínicos e artigos aqui 
apresentados. Você, a partir de seu laptop ou de seu celular, poderá ter acesso a tudo isso. Basta 
fazer seu login e pronto! Na ponta de seu dedo, vídeos, áudio e informações escritas sobre todos os 
temas da oftalmologia. 


Portanto, convido você oftalmologista brasileiro e membro do conselho brasileiro de 
oftalmologia a participar ativamente desta revista, seja como leitor ou como contribuinte científico. É 
com satisfação que levamos a você este primeiro número, com a convicção de que ainda temos um 
longo caminho a seguir no aprimoramento da comunicação através das novas mídias digitais. 


Contamos com você! Entre no site e navegue pela nova forma de informação científica da 
oftalmologia: a e-oftlamo.cbo. 


Atenciosamente 
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